25X1 A 


Approved For Release 200^ 


/IA-RDP61 -00763A0001 000501 1 9-8 




% f m< 


m wwato wb 


HfeU; I ^ 4'M-S ;iMs3ife 




'll 



«$if «r ag? 1#%%®* tltatffcifisi fc# fti* s»* 

lia®' fvm, %ss3B irte& 3 j£ Jta® W0t JHH* BKteMBf.;ss U NSl ft * 


vi* $ism sm$ tsfr^t-a mesx fer 
£®j®ae«efss«r tsxsriat- tfet la. 

4** ysas. ffeal yar lla wi ii w Ussmam $ae& sjp»b ds* *&? 

% a*' t&s *2<»t &s «gi03J^aS&<r i« 


-m 

£* iiSfe 


25X1 


25X1 






EEIsRf* IjPsJ^.vS^ 


25X1 A 


ft. I * Mi (w/a^te) 



*** ' w * 

■5 - Hers OCT* .rBMffl/p 

? 

4* 


s/y 


25X1 A 


Approved For Release 20^8/12 CIA-RDP61-00763A0001 000501 19-8 








Approved For Release 2002/08/12 : CIA-RDP61-00763A0001 000501 19-8 



